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JULJAN 


ROSENBURG, 


Majster Ciesielski, 


po długiej i ciężkiej słabości, zakończył życie dnia 25-go listopada 1885-go roku, 
przeżywszy lat 41. 


Ciężko tym ciosem dotknięta Matka, Brat i Bratowa zapraszają Krewnych, Przyjaciól i Kolegów 
na wyprowadzenie zwlok dnia 28-go b. m., tj. w sobotę, o godzinie l-ej z poludnia, z kaplicy przy 
ulicy Mylnej na cmentarz Ewange.icko-Augsburski, 


Druk „Kurjera Warszawskiego.“ Tosg., 12%. P. Bapm. O6.-Iloa. 
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